a Len ee 
Ab) pall ea 
AB) xt) aal Bol iy did Cpe jai 


Health Certificate 
Novel Coronavirus test 2019 


This certificate is upon personal request , not under any 
responsibility 


Adsl) | aall Bly 
ipid) dade) aadi 5 pila 
Republic of Iraq 
Ministory of 
Health/Envoirnment 
Directorate of Popular 
Medical Clincs 


Agana Gand july 
apial) Lig 9S Cag yl Yaad 


iail gall pte Aug guue l Cyd Gadd) Ae) pte pli bilgili ods Cinta 


Full Name HUANG XINGYIN Jasi) aus’ 
Gender - Age Male - 37 ard) = Quail 
Registeration No 2-132-078 Jalali až 
Passport / ID No PE2186435 ii ail) ABLE / jiga ab 
ID No PE2186435 iH aby 


Sample Collection Time 


Date of Report 


PM 01:42 2022-07-04 
2022-07-05 


Aancall anti) cB g 


iadi au 


cit Lag gall Anal) Laig Le 9) 19 gS Go yay ALN) pe git Y AML) daca 
Eili åh itali ayy Gy iaiu 19 Ug sss Ga gusty Laly Ga pally ilil Atay! 
pall) aall and ga (ta yall 


SWAB test 2019-nCoV 

WE CERTIFY THAT A SWAB from THIS PERSON is 
tested for COVID19 BY real time-PCR 

Result interpretation is 


, _ (nCoV-2019)i~-a Gast 
486: COVID19 Gaal haai ai ad odie) gaiil daia Ol SGi 
(real time-PCR) 

A daoli dat 1 gl 


Negative 


gbaa ye 


NO 2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) RNA was detected in the specimen ,and the 
concentration was lower than the sensitivity of the kit 


Use The Mobile Application to Scan the QR Code 


TRAVEL DATE CHANGES IS NOT OUR 
RESPONSIBILITY 


wlgw le jslac 
äga chol poloisl 


Ammar Khaled Shehab 
MSC. Microbiology 


Director 


Examination 


HÄ iaa Cpe SGU 4 98 Lull geal aly gall Guba asii 


Uid Pye Ciut igh von Ry wpe Res] per x] 


Aula awlä ayyr .3 


äu äclia yaloisl 
Dr. Duraid Qasim Jasim 


Consultant in Microbiology and Immunology Iraqi Board 
PhD in Microbiology and Immunology 


Authorization 


